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Invenergy Wind Europe Cyprus S.a r.l. 

en liquidation volontaire 
societe a responsabilite limitee 
Siege social: 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 122846 


LIQUIDATION 

AVIS 


11 resulte des deliberations d'une assemblee generale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 
decembre 2016 que la cloture de la liquidation a ete prononcee, que la cessation definitive de la 
societe a ete constatee et que le depot des livres sociaux pendant une duree de cinq ans a L-2453 
Luxembourg, 6, rue Eugene Ruppert, a ete ordonne. 


Luxembourg, le 09 janvier 2017 


pour avis sincere et conforme 

pour Invenergy Wind Europe Cyprus S.a r.l. 

Un Mandataire 



